JÓZEF 


BUDZY NOWSK1I 


MGR FARMACJI 


przeżywszy lat 82, zmarł tragicznie 20 czerwca 1973 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy ementarnej w. Bato- 

wieach na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

w poniedziałek dnia 25 bm. o godzinie 10-tej, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, DZIECI I RODZINA. 
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